§. 111.                          Der Green'sche Satz,                             2'
Das Integral &(u) hat folgende Bedeutung: Wenn u die Ordinate einer liber 8 ausgespannten krumm< Oberflache ist, so ist der Flacheninhalt dieser Oberflache
und wenn wir beachten, dass du/dx, du/dy unendlich klein sin so ergiebt sich, wenn mit _F0 der Flacheninhalt des eben< Stiickes S bezeichnet wird, mit Vernachlassigung von Gliede: hoherer Ordnung:
Wir konnen also den Satz aussprechen: I. Eine urspriinglich ebene, am Rande gleic] formig gespannte Membran nimmt innerha einer yon der Ebene unendlich wenig abweiche: den Randcurve eine solche Gestalt an, dass di Flacheninhalt so klein wie moglich wird1).'
§. 111. Der Green'sche  Satz fiir   das logarithmische Potentis
Wenn <du = 0 ist, so ergiebt sich aus  §.  110 (4) fiir  e beliebiges w:
l) Aus der Existenz eines Minimums wollten Gauss, W. Thornsc Dirichlet und Kiemann auf die Moglichkeit der Losung derGleichu: Ju = Q bei beliebig vorgeschriebenen Randwerthen schliessen. Riemai hat fiir diese Schlussweise den Namen MDirichlet'sches Princip" eingefiih Dagegen ist mit Recht eingewendet worden, dass fiir das Integral &(u\ c nur positive Werthe annehmen kann, zwar die Existenz einer unteren Gren aber nicht die eines Minimums evident ist (Riemann's Doctor-Dissertatic Art. 16 und ,,Theorie der Abel'schen Functionen", mathematische Wer^
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